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O Aldrig - Der findes adskillige eksempler på højhusbrande 
som har brændt i længere tid og ved højere temperaturer 
- men ingen af dem er nogensinde kollapset pga. brand. 

O 3 - De fleste kender ikke til det tredje tårn der kollapsede 
ved 9/1 1 . Bygning 7 blev fuldstændigt ødelagt på under 
7 sekunder, kl. 17.20. 

© På omkring 1 1 sekunder - Dette er tæt på frit fald, og 
kan kun afstedkommes ved fjernelse af vigtige bærende 
søjler ved brug af sprængstoffer. 

O Kraftige eksplosioner - Kollaps pga. tyngdekraften 
kunne umuligt forårsage den vandrette udskydning af 
tonstunge stålsektioner. 

0 Alle kritiske indre og ydre søjler blev fjernet i samme 
øjeblik - Dette kan kun ske ved nøjagtigt indstillede 
demolerings-sprængladninger. 

0 20 minutter inden det kollapsede - Dette er blot ét 
eksempel på forhåndsviden om bygning 7's kollaps. 

O Ingen af de 4 fly - De fleste af de normalt tilgængelige 
fly, var optaget af at deltage I øvelser under 
9/1 1 -flykapringerne. 

Kun I højt specialiserede, militære laboratorier - 

Opdagelsen af nanotermit i støvet ved WTC bliver 
fortsat ignoreret af myndighederne. 

O Der blev anvendt sprængladninger I form af 

antændelsesmidler, fx. nanotermit - Adskillige vidner 
hævder at de så smeltet stål ved World Tråde Center, 
men NIST påstår at det ikke fandt sted. 

(G) 442 dage efter tragedien, og kun efter betydeligt pres 
fra ofrenes familier - Myndighederne forsøgte på alle 
mulige måder at forhindre denne undersøgelse. 
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9/1 1 Quiz 



O Inden 9/1 1 , hvor ofte har brand været årsag til 
skyskraberes fuldstændige ødelæggelse? 

A) hver eneste gang 

B) ofte 

C) sjældent 

D) aldrig 

O Hvor mange World Tråde Center-skyskrabere 
styrtede sammen ved 9/11? 

A) ingen 

B) 1 

C) 2 

D) 3 

O Tvillingetårnene styrtede sammen... 

A) gradvist over nogle få timer 

B) på under en time 

C) på under et minut 

D) på omkring 1 1 sekunder 

O Adskillige stålbjælker på hver flere ton, blev skudt 
vandret ind i nabobygningerne ca. 200 meter fra 
tårnene. Årsagen var sandsynligvis... 

A) stålbjælkernes aerodynamiske egenskaber 

B) at flyene trak stålbjælkerne ud igennem bygningen 

C) at bygningerne styrtede sammen 

D) kraftige eksplosioner 

0 WTC 7, en 47-etagers skyskraber faldt symmetrisk ned, 
i næsten frit falds hastighed, på omkring 7 sekunder. 
Dette var muligt pga.... 

A) at bygningen ikke havde ydre søjler 

B) at bygningen var hul indeni 

C) at der i bygningen skete 'termisk udvidelse' pga. de almindelige 
kontorbrande 

D) at alle kritiske indre og ydre søjler blev fjernet i samme øjeblik 



spørgsmål 



O BBC annoncerede World Tråde Center bygning 7's 
sammenstyrtning... 

A) den næste dag 

B) nogle timer efter at det skete 

C) live, samtidigt med at det skete 

D) 20 minutter inden det skete 

Q I løbet af år 2000 afveg 67 fly fra deres kurs, og hver af dem 
blev indhentet af NORADs fly. Ud af de 4 fly som afveg fra 
deres kurs d. 11. september, indhentede NORAD... 

A) alle 4 fly 

B) 3udaf 4 

C) 2 ud af 4 

D) ingen af de 4 fly 

O Nanotermit blev fundet i støvet fra WTC. Dette materiale 
kan fremstilles... 

A) i en hule i Afghanistan 

B) af enhver der finder opskriften på nettet 

C) af enhver erfaren kemiker 

D) i kun højt specialiserede militære laboratorier 

O Givet at flybrændstof brænder ved højest 870 gr. celsius, 
hvordan forklares søerne af smeltet jern og stål, hvilket 
kræver mindst 1 .530 gr. celsius? 

A) det var en meget varm dag 

B) videnskabsfolkene må tage fejl af ståls smeltepunkt 

C) der må være en årsag, som videnskabsfolk endnu mangler at opdage 

D) der blev anvendt sprængladninger i form af antændelsesmidler, fx. 
nanotermit 

(H) 9/11 -kommissionens arbejde med at undersøge 
angrebene d. 11. september, blev etableret... 

A) 5 dage efter tragedien (ligesom Rogers-kommissionen, der 
undersøgte Challenger-rumfærgens eksplosion) 

B) 7 dage efter tragedien (ligesom Warren-kommissionen, der 
undersøgte mordet på John F. Kennedy) 

C) 1 1 dage efter tragedien (ligesom Roberts-kommissionen, der 
undersøgte angrebene på Pearl Harbor) 

D) 442 dage efter tragedien, og kun efter betydeligt pres fra ofrenes 
familier 



